inz. Stanisław 


DAŻARNIK | 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ I OJCIEC 


przeżywszy lat 59, po ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. 


Sakramentami, zasnął w Panu 30 sierpnia 1987 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie we Środę, dnia 2 września br. o godzinie 13.30 
w kaplicy na cmentarzu w Batowicach, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 


o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKA I RODZINA 


ta 1 6 A 4‏ 7 ”ا سوا لایر 


A la TAA TENA zet: 


یھ جے۔ a ln‏ سو ت عه 


تہ ری "OWE"‏ 


٠ "a yeo 


